MARIA 


BORUSIEWIGZ 


LEKARZ DENTYSTA 
NASZA NAJDROZSZA ZONA, MATKA I BABCIA 


zmarła tragicznie w dniu 11 listopada 1979 roku pozostawiając nas pogrążonych w głębokim żału 


i żałobie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 16 bm. o go- 
dzinie 9.15 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 


miejsce wiecznegc spoczynku, o czym zawiadamiają: 


MĄŻ, CÓRKA, ZIĘĆ, WNUKI I RODZINA. 


D. Z. 3931/79 - 30 


